誤記訂正と補足説明 


EPSON 

EXCEED YOUR VISION 


誤記訂正 


『 PX - F 8000 MS 拡大コピーガイド』に誤記がありました。深くお詫び申し上げますと共に、 
以下のように訂正いたします。 


1. 「3.拡大コピー対応用紙」の■—覧表内 


<誤> 


用紙種類 

□ール紙幅 

PX / MC プレミアムマツト紙 □— ル 

24インチ (610 mm ) 


<正> 


用紙種類 

□ール紙幅 

PX / MC プレミアムマツト紙 □— ル 

17インチ （432 mm ) 

24インチ (610 mm ) 


2. 「6.サイズメニューの詳細」一出カサイズを指定して拡大の「参考」 

<誤> C ##> 24インチ幅の□—ル紙を使用するときは、出カサイズ「自動」を選択 

してください。 

<正> 17インチ幅、24インチ幅の□—ル紙を使用するときは、出カサイズ「自 

動」 * を選択してください。 


* 出カサイズの「自動」は、下記のいずれかの用紙幅に合わせて自 
動的に拡大コピーする機能です。 

- A 2 (420 mm ) 

-巳2 (515 mm ) 

- A 1(594 mm ) 

-17インチ （432 mm ) 

- 24インチ （610 mm ) 

上記以外の用紙に拡大コピーすると、最も近い用紙幅に合わせて用 
紙に収まるように印刷します。そのため、右図のような余白（グレー 
部分）ができます。 


A 

排紙方向 


補足説明-スリープモードからの復帰 


本プリンタは一定時間何も操作しないと、スリープモードになり、ディスプレイの表示が 
消えます。再表示させるには、電源以^«のいずれかのポタンを押してください。 
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